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PART III 


Stores Purchase 


ജനറൽ, ഹോം ഗാർഡ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ആന്റ് 
റെ സർവ്വീസസ്, കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, 
പുളിമൂട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 695 001 എന്ന ഓഫീസറുടെ 
ഓഫീ സിൽ നി ന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളി ലും 
വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും പോസ്റ്റൽ ഓർ ഡർ, 
പോസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ്, ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് എന്നി വ യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Fire & Rescue Services Department 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

(1) 

[ നമ്പർ 19 / 2013 - 14) 
നമ്പർ എഫ് .1- 11636 /2013 - 14. 

- 2013 ഡിസംബർ 27. 
- 1. കേരള ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർ വ്വീ സസ് 
വകുപ്പിലേയ്ക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ 24 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
പുനർ ദർഘാ സു കൾ 19 / 2013 - 14 ന വ രാ യി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . മേൽപ്പടി ദർഘാ സിന്റെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 2. അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 2, 600 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,300 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഒടുക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
27 - 1 - 2014 , 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 28 - 1-2014, 5 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തീയതിക്കു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 29- 1 - 2014 , 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരു 
ടെയോ അ വരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടേയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 

3. ഈ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ, 
വ്യവസ്ഥകൾ, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുതലായവ കമാന്റന്റ് 


| [ No. 19/ 2013-14] 
No. F1-11636/2013-14. 

27th December 2013. 
1. Sealed tenders are invited for the purchase of 24 
Nos. of Under Water Camera to the Fire and Rescue 
Services Department. Details of items can be had along 
with tender forms. The tenders are to reach the 
undersigned before 28 - 1 - 2014 at 5 p . m . 

2. The tenders should be superscribed as Re- Tender 
No . 19 /2013 - 14 , and addressed to the Commandant 
General , Home Guards, Civil Defence and Fire and Rescue 
Services Headquarters, Housing Board Junction , 
Thiruvananthapuram - 1. Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 11 a . m . on 29 - 1 - 2014 the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

3 . Indenting tenderers may on application to the 
Commandant General obtain requisite tender forms on 
which tender should be submitted . Application for 
the tender forms should be accompanied by the cash 


F. O . R ., 
Thiruvananthapuram 


3 . Rates should be quoted - 

for the delivery including 
transportation charge of 
the items to Kerala Fire 
and Rescue Services 

Headquarters 
4 . Payment 


| remittance/ money order of 2 , 600 + 5 % VAT 
(Round to next Rupee ) per copy which is the price fixed 
by Government and is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . The 
sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
27 - 1 - 2014 . Neither Cheques, Bank Drafts , Postal Orders , 
Postage Stamps , etc . will be accepted towards the cost of 
tender forms, nor will the tender forms be sent per value 
payable post. Duplicate tender forms, if required will be 
Supplied @ 1, 300 + 5 % VAT per copy. The tenders 
are to read the general conditions given in the tender 
forms carefully before the forms are filled up . 

4 . Kerala stamp paper will be supplied to firms 
outside state if required by a separate cash remittance of 

120 Money Order. 


- 5. Other special condition 


- 


Specification 
1. It should be a drop camera and operated at a 
- minimum depth of 100 m . 
2 . It must be connected to a surface monitor for 

vewing and the settings can be controlled via . on 

screen display. 
3. The camera should be a probe type and colour 

with both infra red right vision and low light 

capability. 
4 . The camera should be stronger and have wide 

- angle lens. 
5. It can include LED bulbs for lighting and get an 

image 4m around the camera in complete 

darkness . 
6 . The camera should have 14 megapixel high 

resolution CCD . 
7. It should be provided with 10 inch portable 

monitor with high resolution . 
8 . Length of the wire real shall be 100 m . 
9. It should be provided with 1/3 inch CCD sensor. 
10 . It can be connected to a DC input power 

connector and the power supply shall be 12V -DC . 
11. Minimum Illumination shall be 0. 1 lux. 


90 % payment against 
delivery at Thiruvana 
nthapuram in good 
condition 
1 . A guarantee of 12 
months from the delivery 
of item 
2 . Earnest Money 
Deposit should only be 
enclosed as Crossed 
drafts/ fixed deposits in 
State Bank of Travancore 
in favour of “ The 
Commended General, 
Kerala Fire and Rescue 
Services Headquarters, 
Thiruvananthapuram 
695 001 , in the tender 
envelope 
3 . Any deviation from 
the above Specification 
shall be pointed out 
seperately with detailed 
explanation . 
4 . Insist an 3 years 
AMC. 


[നമ്പർ 20 / 2013- 14] 
നമ്പർ എഫ് .1 - 11637 / 2013 - 14. 

| 2013 ഡിസംബർ 27. 


CONDITIONS 
1. Whether samples are Pamphlets, Photograph 
essential 

etc. should be forwarded 
along with the tender. 
The Sample of products 
should be produced at 

the time of opening 

tender. 
2 . Period with in which Within 2 weeks from 
goods should be firm the receipt of supply 

order 


1. കേരള ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് 
വകുപ്പിലേക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ ടോർച്ച് 40 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
പുനർ ദർഘാ സു കൾ 2 0 / 2 013 - 14 നമ്പ രാ യി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . മേൽപ്പടി ദർഘാ സിന്റെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 2. അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 500 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 250 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
27 - 1 - 2014, 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 28 - 1-2014, 5 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തീയതിക്കു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 29 - 1 - 2014 , 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരു 
ടെ യോ അ വരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 


3 . ഈ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ, 
വ്യവസ്ഥകൾ, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുതലായവ കമാന്റന്റ് 
ജനറൽ, ഹോം ഗാർഡ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ആന്റ് 
റെസ്ക് സർവ്വീസസ്, കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, 
2131228 11. 63., mlOJUMMJJ00 -695 001 200 63001noos 
ഓഫീസിൽ നി ന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളി ലും 
600102GM0o 5 emljoo eilloomom . Børelomlong 
വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
പോസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ്, ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


8. Colour of light — White . 
9. Minimum burn time — 3 hours. 
10. Brightness — 3000 lumens. 
11. Power output — 25 W to 35 W . 
12. The product shall be certified as per 

EC /NFPA /EN /etc . 


CONDITIONS 


1. Whether samples are 

essential 


Pamphlets, Photograph 
etc . should be forwarded 
along with the Tender. 
The Sample of products 
will be broken at the 
time of opening tender. 
Within 2 weeks from 
the receipt of supply 
order 


- 


2 . Period with in which 

goods should be 
delivered 


F . O . R ., 
Thiruvananthapuram 


No. F1- 11637 /2013 - 14 . 

27th December 2013 . 
1 . Sealed tenders are invited for the purchase of 
40 Nos. of Under Water Torch to the Fire and Rescue 
Services Department. Details of items can be had along 
with the tender forms. The tenders are to reach the 
undersigned before 28 - 1 -2014 at 5 p .m . 

2 . The tenders should be superscribed as Re - Tender 
No. 20 /2013 - 14 , and addressed to the Commandant 
General, Home Guards Civil Defence and Fire and Rescue 
Services Headquarters, Housing Board Junction , 
Thiruvananthapuram - 1. Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 11 a .m . on 29 - 1 - 2014 the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

3 . Indenting tenderers may on application to the 
Commandant General obtain requisite tender forms on 
which tender should be submitted . Application for the 
tender forms should be accompanied by the 
cash /remittance /money order of 500 + 5 % VAT (Round 
to next Rupee ) per copy which is the price fixed by 
Government and is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . The 
sale of tender forms will be closed at 3 p .m . on 27 - 1 -2014 . 
Neither Cheques, Bank Drafts , Postal Orders , Postage 
Stamps, etc . will be accepted towards the cost of tender 
forms, nor will the forms be sent per value payable post. 
Duplicate tender forms, if required will be Supplied at @ 

250 + 5 % VAT per copy. The tenders have to read the 
general conditions given in the tender forms carefully 
before the forms are filled up . 

4 . Kerala stamp paper will be supplied to firms 
outside state if required by a separate cash remittance of 

120 Money Order . 


3. Rates should be quoted — 

for the delivery including 
transportation charge of 
the items to Kerala Fire 
and Rescue Services 

Headquarters 
4 . Payment 


5. Other special condition 


– 


90 % payment against 
delivery at 
Thiruvananthapuram in 
good condition 
1. A guarantee of 
12 months from the 
delivery of item . EMD 
should only be 
enclosed as crossed 
Demand Draft/fixed 
deposits in the State 
Bank of Travancore 
in favour of the 
Commanded General 
Kerala Fire and 
Rescue Services 
Headquarters, 
Thiruvananthapuram 
in the tender envelope. 
2. Any Deviation from 
the above Specification 
shall be pointed out 
seperately with detailed 
explanation . 


Specification 


1. It should be compact and high luminosity LED 

technology. 
2 . It should be water proof upto a minimum depth 

of 100m . 
3. The body shall be made up of aluminium of 

higher grade. 
4 . The weight shall not be more than 1.5 kg . in air . 
5. The maximum length shall be 30 cm . 
6. It can be attached to head strap /wrist strap /neck 

sling 
7 . The device shall be provided with battery and 

charger. 


Office of the Commandant General, 
Home Guards Civil Defence , 
Fire and Rescue Services , 
Housing Board Junction , 
Pulimoodu P. O ., 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram -695 001. Commandant General. 


